Inz. Jan 


WORZECKI | 


NAJDROZSZY SYN, MAZ, OJCIEC I BRAT 


długoletni, zasłużony prac. Kombinatu Metalurgicznego 
Huty im. Lenina, Wydział — Kontrola Jakości, 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski 


przeżywszy lat 47, zmarł nagle 23 listopada 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie w sobotę 29 listopada 1986 r. o godzinie 11.00 
w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


i żalu: 


MATKA, ŻONA, DZIECI, BRAT I RODZINA 


